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VOTA, 6 

ET MOTIVA 

A PROCESSV ET 

CAVSA IN REGIA AV- 

DIENTIA REGNI ARAGONVM, HABITO, 
s&itato, & cxiftenti, intitulato Proceflus Ludouic* 
dc Santta Fe, & Ludouici Pallon, fupcr Apprc- 
henfionc praediorum San&i Saluatoris, 
vulgo de Mareca di&orum. 

>J Dei nomine Amen. Nouerint vniuerfi, quod 
anno computato aNatiuitate domini noftri Iefu 
Chriiti miilefimo fexcentefimo odauo,die deci¬ 
ma menfis Septembris, apud Ciuitatem Csfar- 
augulte intus domus llluftrifGmi, & Exccilen- 
tifllmi Domini don Thomatd Borgia, Dei & 
Apoftolica: Sedis gratia Archicpifcopi Caifar- 
auguftan, de confilio fua: Maieftatis, eiufque Locumtenentis, & 
Capitanei Generalis in pr?fenti Aragonum Regno, in Camara Re¬ 
gi) Confilij ciuilis,intcrucnerunt didus Illuftriffimus, & Excellen- 
tiflimusDominus Locumtenensgeneralis, & Magnifici Domini 
Thomas MartiriezBoclin Regens Cancelleriam,GaudiofusAzailla 
Dominicus a Bengochea, Auguftinus Pilares, & Lucas Perez Man * 
lique Regij Confiliarij: coram quibus fuit pofitus Proceffus intitu- 
latus Ludouicte de Sanda Fe, & Ludouici Pallon, fuper appreben- 
licme.-ln quo Tres ex didis Dominis dc Regio Confilio fuerunt vo 
ti,& opinionis, quod Atcent. Content. &c. tenetur, & debet pro- 
nunciari,& mandare fieri contenta in propofitione (rcfpediuc) Vi- 
carij, & Beneficiatorum Ecclelia: fandi Laurentij prsefentis Ciui t3 ] 
tis Carfarauguite,& Petri Xarreta Bcneficiati dida: Ecclefia; Pi j nC {] 
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pal. Dominici Adrian Procurator, in bonis fub numeris primo, & 
tertio in fine appellitus prasfentis apprehenfionis confront. cum 
expenfisiuribus fuis durantibus. Et eis finitis contenta inpropofi- 
tioneElifabetisPalacios Principal. Francifci los Clauos Procura¬ 
tor, in pr^fentis bonis fub dido numero primo confr. cum expen¬ 
fis iuribus fuis durantibus. Et (demptis didis bonis in reliquis ap- 
prchenfis)contcnta in propofitionc Petri Hieronymi Pallon Prin¬ 
cipal. Petri Hieronym. Bofquc Proc. cum expenfis iuribus fuis 
durantibus. Et eis finitis in cifdemmet bonis, contenta in propo¬ 
fitione Ludouicce de Sanda F£,& Ludouici Pallon Prine.didi 
Petri Hieron.Bofque Proc. nominibus quibus in procefTujCum ex¬ 
penfis iuribus fuis durantibus. Et cis finitis in eifdemmet bonis co- 
tenta in propofuione Elconoris Copones Prine. loan. Lu. Garcia 
de Benabarre Proc.(per cuius religionem ingreffum, & cius profef- 
fione eu Martino de Funes eius filio Prin. Antonij Latalfa Proc.pras 
fentis caufa fuit refumpta)cum expenfis iuribus fuis durantibus. Ec 
cis finitis in eifdemmet bonis,contenta in propofitione Iacobi Gar- 
ces Prine. Francifci los Clauos Proc.cum expenfis iuribus fuis du¬ 
rantibus. Et finitis iuribus didorum Vicarij,& Bcneficiatorum di¬ 
das Ecclefias fandi Laurenrij^etri Xarreta,& Elifabetis Palacios ia 
didis bonis fuper quibus eorum propofitiones(refpediue)rccipiua 
tur,contenta in propolitionibus didorum Petri Hiero. Pallon,Lu- 
douicas de fanda Fe,& Ludouici Pallon,Elconoris Copones,& Ia¬ 
cobi GarceSjCum expenfis iuribus fuis durantibus, modis & formis 
fuperius contentis. Ec finitis prasdidis iuribus fupradidorum> co- 
tenta in propofitione Ioannis Fernandcz de Heredia prine. Anto¬ 
nij Perez proc.eius viduitate durante. Et ea finita,contenta in pro¬ 
pofitione Redoris Patrum,Capituli,& Collcgij Societatis lefu di¬ 
das duitatis Casfarauguftas prine. Hier. Abcnia,& Valcrij Cortes 
dcl Rey minoris Proc. refpedu vtilis dominij in prasdijs Sandi Sal- 
uatoris comprehenfis intra limites bonorum fub numero quarto iu 
fine didi appellitus confrontatorum , quas afeendunt ad quantitate 
centum,& trium Caficiorum vnius Modij,duorum Quartalium>& 
duorum Almutorum Terras; & eorum refpedu cum onere foluen- 
di Archidiacono didas Ecclefias Sedis Casfaraugultan. qui nunc efti 
& Archidiacono qui pro tempore erit, & Charitatcrio didas Sedis 
(per cius mortem pr^fens caufa cum Decano Canonicis,& Capitu- 



Io didar Sedis fuit refumpta tanquam Dominis diredis didor u po¬ 
diorum Sandi Saluatoris ) fingulosducentos folidos laccenf. quo¬ 
libet anno,in dic &fefto omnium Sandorum , vel vno menfcpoil 
tributi perpetui cum cororaiiTo,laudimio,& fjtica,& a!ij« cenditio- 
flibus,contentis in inlirumento publico T* ibutationis,!ub dic vige 
fima feptircu mcnlis Nouebris, anni millefimi quadringetefimi qum 
tjuagcfimi fecundi confedo,& pro parte didorum Ar<.hidiaconi>& 
Chaiitacerij in prsfenti procciVu exhibito: & in reliquis bonis fub 
numero feci E mdo 1 tettio,&qu3tto in tine didiappelliius cotifienta- 
tisiurc plcnij domini). Ht etiam contenta in propofitione Don Pe 
tri de Bolea Prin. Auguft.Serrano Proc. Tefpedu bonorum fub di¬ 
do numero primo in tine didi appcllitus confront. praelhta prius 
(refpediue ) cautione torali alijs propofitionibus repulfis, referua- 
tis iuribus referuari fupplicantibus, neutram partium inexpenfis 
(demptis prsedidis taxaudis)condemnando. Et cum bis declarare 
infertionem propolitionis oblatae pro parte didorum Decani, Ca- 
fconicoro,& Capituli dida? Eccleliae Sedis Catfuauguftan.& Dodo 
iis Francifci Pcha Archidiaconi Prin.Antonij Perez. Godino, Anto 
nij CoitesjBraulij la Muela,&Dominici AdriaProc.fub dic decimo 
nono mcnlis Noucbiis,anni rnillefimifexcentefaiii fexti fupplicata, 
& alis per Proc. paitium(iefpediue)fupplicaca locum non habere. 
Ideo autem reqcitur propolitio Archidiaconi, & Charitaterij in 
vim tributationis,iub die vigefsma fcptimaNoucmbris,anni mil- 
lelimi quadragcnteilrni quinquagefimi fe:undi, &caducitatis decla 
ratae ratione canonis non foiuti bonorum diuifionis, alienationis in 
per-fonas prohibitas aliarum conditionum defrdu in procelfu 
oblata: quoniam & li de dominio diredo didorum Archidiaconi, 
& Charitaterij (per cius mortem, vt didum cft , pr^efens caufa fuit 
refumpta cum didis Decano 5 Canonicis, & Capitulo didae fcdis 
C5efarauguft<e)in didis pr^dijs Sandi Saluatoris fupciius ad rnen- 
furam delignaris > & intra limites didi Imcditamenti de Marcca 
Comprehenfis ex dedudis, & probatis in procelfu legitimi, & p!c- 
conftet, attamen praetenfum, commiffum per eos fadum nequa¬ 
quam fubfiltere , fecundum cenifsimas iuris regulas exiftimamus, 
quod ex fequentibus veriffimis, & foliditfitnis raiionibus,& funda¬ 
mentis ligillatim ad illius exclufionem inferius addudisappaiet.ln- 
iiftunt primo didi Aichidiaconus, & Charitateiius incurfamfuifo 
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caducitatcm per didam domnam Marquefiam emphyteutam ex 
conditionum minime adimpletarum dcfedu. Exeo videlicet, quia 
contraexpreffam didi contradusemphyteutici prohibitionem bo¬ 
na emphytcutica in partes diuitic, dum in dido teftamento dido 
Iacobo Garces vnum praedium dc Mareca, quod ipfe clegiifet, & 
dido Collegio potenti & priuilegiato , & lamparam accenfam ha¬ 
benti harreditamentum de Mareca legauit j ad infringendam vero* 
& euertendam prasdidam caducitatcm cx pr^edidis caufis praten- 
fam animaduertendum eft, concludenter ex probationibus vtriufq; 
partis in proceftu probatum fuiffe intra limites, & hseredarr.enti dc 
Marcca apprashenfi quamplurima confiftercpraedia, alia libera, & 
allodialia; alia vero tributo affeda vitra dida praedidi Sandi Salua* 
toris, quae per varios & legitimos titulos in didam domnam Mar- 
queiiam, & eos a quibus ius,& caufam habuit peruenerunt,ex quo 
fuit vt praedium dido Iacobo Garces,potius ex bonis liberis, & 
allodialibus, quam emphyteotecanjs legatum cenfendum eft. Nec 
prasfumendum eft, tcftatricem voluilfe vnum praedium emphyteo- 
tecarium legare, vt ex eo, omnia alia praedia Sandi Saluatoris, quas 
dido Collegio prxeipua effe voluit in difcrimine,& periculo com- 
mili conftituerec, quin potius e alfumenda eft interpretatio,qua 
adus valeat, & non parcat, & vt culpa euitetur: quid quod didus 
lacobus nondum praedium elegit, & adhuc res eft integra, & idea 
comiflum ex hac caufafadum nullum, & inutile iudicamus.Idemq. 
ius ftatuimus de commifto fado ob alienationem fadam dido Coi 
legio tanquam potenti & priuilegiato , & lampadam accenfam ha¬ 
benti; quia ex dedudis & probatis in proccflu conftat, confuetudi- 
nem vigore relinquendi bona emphytcotecaria Ecclefijs,Monaftc- 
lijs, & Ecclefiafticispriuilegiatis perfonis, didafque Ecclcfiafticas, 
Monafteria, Ecclefiafticas,& priuilegiataspeifonas frequentiflime* 
& paffimin praedictis bonis emphytcotecarijs,non habita dida 
prohibitionis confidcratione fucccderc: quas confuetudo fufficicn* 
eft, faltim ad excufandum didam domnam Marquefiam, & cuitan- 
dam caducitatis poenam; nec enim dolo culpas eidem attribui de¬ 
bet, fi fecit id quod publice, & palam ab omnibus fieri, & licere ar¬ 
bitrabatur. Neobftct etiam defedus folutionis penfionis dc anno 
roilleGmo fexcentefimo, in quo pro parte didi Archidiaconi pras- 
tenfa caducitas aftruiturj nam cx pr oceffu liquet , co anno didi A r- 
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chidiaconatus frudus, & didi tributi, feu penfionis exadionem 
pertinuiffe Aifonfo dc Villalpando Arrcndatori illius legitimo, cui 
tanquam ceflionario, & ius in rc habenti irreuocabiliter, non vero 
dido Archidiacono facienda erat dida penfionis folutio,camque di 
dns Arrendator non folum protrahere, & differre, fed etiam remit¬ 
tere poterat,nec dido Archidiacono fas erat dc dilatione,nec rcmif- 
fione conqueri,cum ipfe ex arrendationis precio integrd, & ver£ fo- 
lutusfuerit de dida penfione.Vltraquod exproceffus conftat,viue 
te dida domna Marchionifa,fepepio eius parte interpellatum fuiffc 
Petrum Perez. Proc.didi arrendatoris quatenus didam penfionem 
ieciperetur,& eius fado, feu negligentia cuius folutionem fuiffe dila 
tam , quam poftea didus Petrus Perez recipit,& bonam dida? em* 
phyteuta? fidem agnofcens prasdida inftrumentaliter confeiTusfuic 
ex quo neceffario dicendum eft,commiffum ex hac caufa fad u viri¬ 
bus carere,feu faltim ex pr^dida receptione a prsedidoProcurarorc 
fada,quantumuis a Domino fuerit declarata caducitas, & iniudi- 
tium dedud-a omnes caducitatesjcx quacumque caufa prouenientes 
remidas fuiffe,prout aliquando in Regia Audientia fuit declaratum. 
Quibus etiam fuffragatur,quia cum dida penfio in vita did? domne 
Marchcfi? ceffn,& fi in ea aliqua mora,feu culpa interueniffer a qui¬ 
bus immunem ede exiftimamus,non tamen in didum Collegiu cius 
fuccefforem tranfiuit, nec contra eum caducitas declarari poteft; in 
quo nec culpa,ncc mora aliqua confidcrari poteft; quia cum primu 
didum legatum ad fe pertinere intclligit,<k intra breuiflimum tem¬ 
pus dida? penfionis folutionem fumma diligentia fieri curauit. Nec 
cft alicuius momenti didi Archidiaconi abfcnti3, & ex ea ignoran¬ 
tia caducitatis ob non folutionem incurfe pra?fumatur,qua exiften- 
te pro parte didi Archidiaconi pmenfum fuit contra didum Colle 
gium fucc^fforem declarari pofle , quia pr^ter quam quod hoc non 
cft vfquequaque,verum; imo in hoc cadi de fcientia, vel ignorantia 
Dominus non curatur. Attamen cum penfio pra?dida cefferit in 
dic omnium Sandorum anni miliefimi fexccntefimi,& domna Mar- 
chefia mortua fuerit die vigefimo tertio Septembris, anni fequentis 
miliefimi fexcentefimi primi, ex tam longo temporis interuallo po¬ 
tius praffumenda eft in dido Archi iiacono fcientia,quam ignoran- 
tia-,Cui etiam non parum obftet defedus exhibitionis originalis in- 
lir umenti mandati ad comiffandum conceffi:dequo non alicer con- 



flat quam per Cmpliccm illius infertionem ex affertionc practcnli 
Procuratoris in inftrumento commiffi per Notarium de co roga¬ 
tum, de cuius viribus dubitare licet , quia cum mandatum fuenc in 
Curia Romana per Notarium exterum > & incognitum receptum> 
licet fuerit Iegallizatum videbatur, quod debebat originaliter ludi- 
ci exhiberi, vt de cius viribus inter loqueretur; nam licet eidem ere 
deretur fi mandatu m fuiffet per Notarium Regni confedum,tamen 
ne via fraudibus aperiatur,non idem dicendum videtur quoties no a 
datum ab alienigena fuiffet receptum,maxime parte protefiante, & 
in validitate mandati opponenti,prout pro parte Collegij protefta- 
tum, & oppofitum fuit. Corruit fimiliter Commiffum pradidum 
Charitatherium ob non folutionem didorum trium penfionum fa- 
<ftum:quia ex dedudis, & probatis in eo,etiam apparet emphyteu- 
tas,non folum didas tres penfiones, fed etia per tempus dece anno¬ 
rum, & vitra omnes penfiones diuerfas did? Sedi, feu cius legitimo 
Procuratori continue foluiffe,nccapparet aliquo tempore didum 
Charitaterium,nec fuos prasdeceilorcs penfionem recepiffe 3 ex quo 
pr^fumendumeft,vel titulum>&obligationem foiuendi didoe Ec- 
clefig imcrueniffe, vel Charitatheiij, & fuorum prgdecefforum 
fcientiam,& ratiticacionem cum in dida Ecclefia refidentiam habe- 
rctjfed quod omnino irrefragabilis eft.Iuxta credulitate didosfuifle 
emphyteutas ad crededu didi tributi ex adionc didi fedi copetere. 
Qur* enim non exiftimaret didam Ecclefiam fandillimam , & relH 
gialillimam iufte,& fine vitio ab emphyteutis prasdidum canoncrn 
recipere? Et quis etiam non affirmauit dides emphyteutas no fuilfc 
nimios incredendo dida? Ecclcfig ? Ex quibus omnibus iurc,& ra^ 
tione ducimus, faltim ad excufandum emphyteutam sipratdidis pr£ 
tenfis caducitatibus,& Commiffo, & pro dido Collegio ius dicere, 
eiufquc propofitionem admittere in pradidis bonis fub numero 
fecundo* tertio, & quarto loco confrontatis, & modis, & formis irt 
fententia contentis, maxima: quia in hac Regia Audientia (in qttf 
benignior,&equior pars femper fuit amplexa)deciflfum fapiusfuC' 
rit, quamlibet caufam a caducicatis poena excufare,quac omnia mo* - 
uere debuilfent didtamfedem ( qua? in locum Charitaterij virtute 
Bullarum Apofiolicarum eftfubrogata) addefiltendum a pra?didu 
committo ob no folutionem didarum trium penfionum fado,cufli 
eas ipfa ab emphyteutis exegerit, & durum elTct iterum eas extor¬ 
quere* 





quere. At vero, quia, vt didum eft, dominium diredum didorum 
praediorum Sandi Saluatoris de Marcca,quarfunt menfura?,& quan 
titatis centum , & tiium caficiorum vnius modij, duorum quarta- 
lium, & duorum almutorum terra» didis Ecckfi*, & Archidiaco- 
nocompetir, & eorum refpedu iure vtilis dominij propofitio didi 
Collegij venit recipienda merito ad onus , &folutionem didi tri¬ 
buti didis dominis diredis faciendam pro didis praedijs Sandi Sal- 
uatoris didum Collegium modis, & formis quibus in fententia te¬ 
neri cenfemus. Minime, & recipitur praedida propofitio didorum 
Archidiaconi,& Charitaterij rcipedu dominij diredi tantum. Tum 
quia fatis illis confultum videtur pro conferuatione dominij diredi 
recipiendo propofitionem didi Collegij, cum pradidis oneribus, 
& conditionibus tributarijs refpedu diredi dominij didorum Ar- 
chidiaconi,& Charitaterij. Tum etiam > quia de iuris,& fori rigore 
commodo dida propofitio recipienda non videtur quandoquidem 
Dominus diredusex folo titulo dominij diredi obtinere non po- 
teli in iuditio apprehenfionis,ficut ne quilibet alius cum folo titu- v 
lo line poffefsionemifi in certis cafibus,de quorum numero prsefens 
non cft,fcd folummodo quando commiffantur bona emphyteutica, 
& tale commiffum eficax cft,vt illius vigore dominium vtile cum di 
redo confolidecur,& auocetur poffefsio ab emphyteuta, abfque ali 
qua efcufatione commifli per emphyteutam cxdefedu alicuius con¬ 
ditione incurfi. Et licet aliquando aliter fuerit pradicatum, hxc ta¬ 
men fententia folidioribus fundamentis iuri;, & fori inniti videtur, 
& fecundum cam fuit fepiffime iudicatum. 
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